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保証書付さ 


このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただを、まことにありびとラございまず。 

• 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しく安全にお使いください。 

•ご使用前に 「ま全上のごま意」（ 2 -已ぺージ）を必ずお読みください。 

• 保証書は、 r お買い上げ曰'販売店名」などの記入をおず確かめ、取扱説明書とともに大 
切に保管してください。 


お手入れ 


保証 
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ご使担刖に使いかた 


DB940A-Y59P1 
SO 408 -1078 














































ま全上のご注意 し 必ずお守りください ） 


人への危喜、財産の損書を防止するため、必ずお守りいただくことを説明して 
います。 

■ 誤った使い方をしたときに生じるを喜や損喜の程度を区分して、説明して 
いまず。 


A 危険 

「死亡や重傷を負ラおそれび大さい内容」です。 

么警告 

「死亡や重傷を負ラおそれびある内容」です。 

A ま意 

「傷害を負ラことや、財産の損害が発生するおそれが 
ある巧容」です。 

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 

(巧は図記号の例です） 

0® 

してはいけない内容です。 

〇を 

実行しなければな日なし、内容です。 


A 危険 

ほ温やけど&や熱中症（脱水症状など）をおこずおそれび 
ありまず 


巧のような方がお使いのとをは特に 


局い目盛り 

ミ主意する 


(4 〜強)で長時間 

4 k • 乳幼児、お年寄り、ご病人、自分で 


使用しない 

~ 温度講できなりち、皮ふ感覚 


0 

の弱し、ち 


•眠気を誘ラ薬（睡眠薬、かぜ薬 



など）を服用された方 



•深酒.疲労の激しい方 




※比較的低い温度 （40 で〜己0で）でち、長時間皮ふの同じ個所に触れている 
と、熱しい痛いなどの自覚症状びなくてち、低温やけどのおそれびあります。 
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A 警告 


コネクターにピンやごみを 
付着させない 

感電•シヨ 
ート-発乂 
の原因にな 
ります。 



めれた手で、電源プラグの 
巧き差しはしない 


d) 

めれ手禁止 



感電の原因 
になります。 


丸めたり、身体に巻きつけ 
て使用しない 

" 低温やけ 
どの原因 
になりま 
す。 



1曰1回毛布を広げなおす 


〇 



しわのまま使用するとヒーターび 
接近するため局部的に温度び高く 
なり低温やけどの原因になります。 


電源コード、電源プラグを 
破損するよラなことはしな 
し、 


0 


傷つけたり、加工した 
り、高温部に近づけたり、 
無理に曲げたり、ねじっ 
たり、引っ張ったり、重 
いをのを載せたり、まね 
たりしなし） 


傷んだまま使用すると、感電•シ 
ヨート.火災の原因になります。 

• コードやプラグの修理は、販売 
店にご相談ください。 


コンセントや配線器具の定 
格を超える使い方や、交流 
100 V 1 U がでの使用はし 
ない 


0 



たこ足配線などで、定格を超える 
と、発熱による火災の原因になり 
ます。 


ダニ目盛りで使用しない 


0 



低温やけど 
の原因にな 
ります。 


ご使用前に 
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ま全上のご注意 し 必ずお守りください ） 


A 警告 



改造はしないまた修理技 
術者ソがの人は、分解した 
り修理をしない 

® 発火•感電-やけどの原因 
になります。 

が•修理は販売店にご相談 
<ださい。 


乳幼巧がコネクターをなめ 
ないよラ、周囲の方が注意 
ずる 



なめると、 
感電の原因 
になります。 


異常時には直ちに使用を 

中止する （発煙.発火.感電の 


〇 

異甫•故障例 


おそれあり） 


•異常な音やこげ臭いにお 
いびする 

•電源コードを動かすと通 
電したり、しなかったり 


する 

• 電源プラグや電源コード 
び異常に熱い 
• 本体や操作部び異常に熱い 
• ヒーター線び重なったり、 
よじれびでさた 


すぐに電源プラグをコンセント 
か日巧さ、販売店へ点検•修理 
を依頼してください。 
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A 注意 


コント□—ラーに水やお茶 
などをこぼさない 



水めれ禁止 


発煙-発火の原因になります。 
•万一こぼれたとさは、ただちに 
使用を中止し、販売店などに点 
検を依頼してください。 


アイ□ン台として使用しな 
い 


0 



熱で本体を傷め、火災の原因にな 
ります。 


使用しないとをは、電源プ 
ラグをコンセントか!5巧く 


C 

電源プラグ 
を抜く 


巧かないと、絶縁劣 
化による感電や乂災 
の原因になります。 


犬や猫などのぺットの暖房 
用に使用しない 


0 



ぺットび本体やコードを傷め、乂 
災の原因になります。 


ナフタリンなどの防虫剤を 
使用しない 


0 



ヒー ターやコント□-ラーを傷 
め、発煙-発火の原因になります。 


電源プラグを巧くときは、 
コードを持たずに必ず 
電源プラグを持って巧く 

〇 



コードを引っ張ると、コードび破 
損し、感電•シヨート’乂災の原 
因になります。 


ご使用前に 
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使用上のお願い 


毛巧の上や近くで、超短波 
式の電気治療器を使用しな 
い 




強い電界を出す無線機の 
近くで使用しない 



故障の原因になります。 


巧類-洗濯乾燥機の使用や 
通電しなが日の乾燥は行わ 
ない 



熱でヒーターを傷める原因になり 
ます。 


コント □ —ラーは布団の中 
にいれない 
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長期間 （5 年程度）経過したものは、ご使巧上ち障びなくてもを全のため、 
定期点検が必要でず。 （18 ページ） 


胸元側と足元側ををにして 
使用しない 



快適な温度び得られなし^ことびあ 
ります。 


かけ毛布をしき毛布として 
使用しない 

快適な温度び得日れなし^ことびあ 
ります。 


コント□- ラーを 落とずな 
ど強い衝撃をくわえない 



故障の原因になります。 


寝タバコはしない 



乂災の原因になります。 


あんかなど他の暖房器具と 
併用しない 



故障の原因になります。 


巧りたたんだままで使用し 
たり、他の用途に使用しな 
い 



故障の原因になります。 


む臓病や皮ふの弱い方が使 
用するとをは医師と相談す 
る 



ご使用前に 


7 































各部の名前と準備 



D 日 - K 2 已 M ……品番： DQ - C ] 日希望ル売価格3,88 已円 (税込) 
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価格は2008年8月現在の希望ル売価格です。 

価格は変更される場合びあります。あ日かじめご了をください。 
お買い上げの販売店にごを文ください。 


〇 


本体をかける 


コネクター受けの 矢印方向を陶元側 

(頭側）にしてください。 

足元側び胸元側より暖かくなり 
ます。（頭寒足熱ち式） 

コンセントの方向に合わせ、表裏どち 
5側を上にしてち使えます。 



かけ毛布は上にかける 


© 


コネクターを 差し込む 

•コネクターのち起（凸部）とコネク 
ター受けのくぼみ（凹部）を合わせ、 

根元まで確実に差し込んでください。 


<ぼみ 



突起 


コネクター 


コント□-ラーの正しい使いかた 


• コント□ーラーは必ず布団の外に出してください。 

布団の中に入れると故障の原因になります。 

• 他の暖房器具か日離してください。温度調節機能 
び正しく働さません。 



お知らせ 


コント□ーラーを紛失した場合は毛布本体の品番を確かめ、お買い上げの販売 
店にごま文ください。 


ご使用前に 
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使いかた 


C まず知っておいていたださたいこと 

購入後すぐやシーズン始めは、本体の吸湿している場合があり、めるく 
感じることびあります。2〜3曰は、ミ品度調節目盛り「強」で已〜8時間、 
本体を暖めてください。湿気び取れ、徐々に温度び上びっていきます。 


〇 

© 

€> 
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電源プラグを差し込む 



-電源 

つンセント 
(交流100 V ) 


お休みの約40分前に、 ミ品度調節ダイヤル（電源ランプ）の 

目盛りを「強」にして、暖める 

•電源ランプ…*点灯 



■夜間のご使用に合わせて明るすざない程度の明るさに 
しています。お部屋び明るいと見えにくい場合びあり 
ますび故障ではありません。 温度調節ダイヤル 

電源ランプび点巧してし)ることびわかりにくい場 S ま、（電源ランプ） 

お部屋を暗くしてご確認ください。 

お休みのとさに 

お好みの目盛りにする 

• ダイヤルの「2」〜「3」は標準の暖かさです。 

• 温度設定目盛りは唯 .] 〜己•強」の8段階 
調節びでさます。 


使い終わった5 

「切」にして、電源プラグを 
巧く 

•電源ランプ…消灯 




正しい使いかた 


睡眠中は、ダイヤル「2」〜「3」び標準の暖かさです。 

•お休み前に毛布を目盛り「強」で暖め、睡眠中は低温やけどをおこさないため 
にち、安眠に適した温度にしてご使用ください。 

毛巧の温度び高すざると、寝汗やのどのかわさの原因になります。 

•設定温度と身体に感じる暖かさは、室温•体質语びり、寒びり）•布団の厚 
さなどによって異なります。めるく感じるときは、厚手の布団にするなど保温 
をよくしてください。 


安全のため、お守りください C 


么警告 


1曰1回毛布を広げなおす 


〇 



しわのまま使用するとヒーターび 
接近するため局部的に温度び高< 
なり低温やけどの原因になります。 


■d 細》 

ヒーター線び重なったり、よじれた 
場合は使用しないでください。 
(毛布を光に透かしたり、手で触って 
みるとわかります。） 

重なり よじれ 






ほ温やけどの原因になります。 


お知らせ 


本做ホ 

•購入後しば日くは、においびすることびあります（特に暖めたとき）び、ご 
使用にとちない、かなくなっていさますのでむ配ありません。 

•購入後すぐは遊び毛び出ることびあります。徐々にかなくなりますび、気に 
なる方は、掃除機で吸い取ってください。 


コント□- ラーは 

•通電中は暖かくなりますび、故障では 
ありません。 

• 壁につりさげてご使用でさます。 


つりさげ用巧 



裏側） 
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使いかた 










































お手入れのしかた 


〇 

洗 

濯 

の 

前 

に 


下の表示にあったお洗濯を！（必ずお守りください） 

您冀^段兴 Q 

• シーズンの終わりや、巧れびひどい場合に洗濯してください。 

• 電源プラグを巧いてください。 

• コント□ーラーを本体か日はずしてください。コント□ーラーは洗 
濯でさません。 

コント□—ラーの巧れは台所用洗剤冲性）をうすめて袖こふくま 
せ、ふさとってください。 

•ク U - ニング店に依頼される場合は、「手洗い」とご指定ください。 

V . 



洗濯機の使い方は洗濯機の取扱説明書に従ってくだ 
さい。 


洗濯機の場合 


洗濯機でミ先う 

• コネクター受けを毛布の内側に包み込 
んで折りたたみ、丸めて洗濯用ネット 
に入れファスナーをしめる 
• 当社遠む力洗濯機で洗ラ場合は巧りた 
たんだまま入れ、洗濯キヤップを取り 




付ける 

•全自動洗濯機-洗濯乾燥機-当社遠む力洗濯機は、 
毛布洗い コースを 選ぶ（洗濯乾燥機の乾燥機能は 
選ばない） 

• ファスナー部び上になるようにして洗濯權に入れる 
• 巧類用洗剤を入れる（漂白剤は使わないでください） 
• 柔軟仕上剤を入れる（静電気防止に効果びあります） 
二權式の場合 

• 洗濯時間を設定する場合は12分間 L ソ内にする 


f お願いつ 

• 毛巧洗い可能な洗濯機を使ってください。 ただし、 
ドラム式洗濯機では洗わないでください。 （たたき 
洗いのため電気毛布内部のヒーターび洗濯權と当 
たり生地やヒーターを傷めるおそれびあります） 

• 他の洗濯物と別にして < ださい。 

(多少色落ちすることびあります） 
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手洗いの場合 


十分にすすぐ 

• 柔軟仕上剤を使用してください。 

(静電気防止に効果びあります） 

• コネクター受けの中を水ですす 
いでください。 


ミ谷そうのふちなどにかけ、 
水をきる 



洗濯機の場合 


ずずぐ 



fl 巧水ずる場合は洗濯用ネット 
に入れた状態で行う 

二檀式の場合 
• 脱水時間を設定する場合 
は3□秒〜6□秒程度にし 
てください。 

•脱水後、洗濯用ネットの 
ファスナーをあけて毛布 
を取り出してください。 


曰当たりの良い場所に干ず 

•お類乾燥機（洗濯乾燥機の乾燥機能を含む）は 
使用しないでください。（熱でヒーターを傷める 
原因となります） 

• コネクター受けの中を十分に乾かしてください。 
•ヒーターによじれかなし''か確認してください。 

-広げて手でさわってください。 

-光に透かしてください。 

•乾く直前にエチヶットブラシなどで軽く毛足を 
整えると、風合いび良くなります。 



お手入れ 


@ずすざ 0脱水 0 1*1 
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コネクターをはずし、本体を巧りたたむ 

0)3 つ巧りにする ②端から約20 cm 巧る 



③コネクター受けのちから3つ巧りにする 



準 

備 


①コネクターを差し込んで、本体をポリ袋に入れる 

• ポ U 袋は家庭用ごみ袋を使ってください。 

(2) ポリ袋の中の空気を押し出し、端をセ□ノ V ンテープ 
で止める 



@しき巧団の中に本体を入れる 


布団の上か日本体の周り4か所を強く巧して、空気を 
出してください。 

コント□ーラーは布団か日離 
してください。 



ダニ巧策のしかた 


0巧りたたむ 
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①ダニ対策終了を、温度調節目盛りを「切」にする 

@ポリ袋か5本体をとり出し、コネクターをはずす 

• 使用したポ U 袋は捨ててください。 

※ポリ袋の内側に水滴びつくことびあります。 

この水滴は本体か日出た水分によるちのです。 



0 

乾 
f 柔 


r お知らせつ 

• シーズンの始めと終わりにダニ対策をしてください。 

• ミちれびひどい場合は洗濯してください。 （1 2ページ） 
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風通しの良い、曰当たりの良い場所で 
自然乾燥をする 



0 

通 

1 = 1=1 

m 


( D 電源プラグを差し込む 

© 温度調節ダイヤルを图（ダニ目盛り）に合わせ、 
3〜4時間通電する 

※ダニ目盛りは、誤って合わせないよラに 
固くなっています。 



お手入れ 


©掃除機をかける 











































収納のしかた 



-ヒーターび断線するおそれびあります。 

• 電源コードは束ねてください。 

• 巧のをまで収納するとさは本体をよく乾燥させて、湿気の少ない所に収納して 
ください。 


電源コードを巻さつけ 





コント□— ラー 
を傷める原因に 
なります。 


r I 么注意 I ^ ) 

\_ J 

ナフタリンなどの防虫剤を 
使用しない 

0 ヒーター やコント □ーラー 
を傷め、発煙-発火の原因 
になります。 ■ 


巧りたたみかた 

• コント□ーラーと電源コードび触れないよラにして入れてください。 
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Q&A (よくあるご質問) 


Q 慣問） 

A 個答） 

参照ページ 

巧りたたんで使用して 
ち良いでずか？ 

故障の原因となるため、広げて使用してください。 

7 

表裏どちらで使用して 
ち良いでずか？ 

コンセントのち向に合わせて表裏どちら側を上 
にしてちかまいません。 

8、9 


お休みの約4□分前に目盛り「強」で、あらかじ 
め毛布を暖めてください。 

10 

モ巧がめるく感じるの 
でずが… 

購人をずぐやシーズン始めは、本体の吸湿している場 
含びあり、めるく感じることびあります。2〜3曰は、 
温度調節目盛り「強」で已〜8時間、本体を暖めてく 
ださい。湿気び取れ、徐々に温度び上びっていきます。 

10 

においが 

気になるのですが… 

購入後しばらくは、においびすることびありま 
ず。（特に暖めたとさ）ご使用にともないみなく 
なっていをまずのでむ配ありません。 

11 

カバーを付けて使用し 
てち良いのですか？ 

使用でをます。専用の毛巧カバーも販売してい 
ます。お買い上げの販売店へごミ主文ください。 

品ま： 8ページをご確認ください。 

8 

コント□-ラーを購入 
したいのですが… 

ち巧の品番を確かめ、お買い上げの販売店へご 
ミ主文 < ださい。 

9 

コント□-ラーび暖か 
<なるのですが… 

通電中は暖かくなりまず、故障ではありません。 

11 

ぺースメーカーを 使用し 
ていますが使えますか？ 

ペースメーカーなど医療用電気機器をご使用さ 
れているちは医師に相談してください。 

— 

ドライクリーニングは 
でさまずか？ 

ドライク U- ニングはでをません。クI」ーニン 
グ店に依頼される場合は、「手洗い」とご指定く 
ださい。 

12 

乾燥機は使えますか？ 

巧類乾燥機、ふとん乾燥機、洗雇乾燥機の乾燥 
機能で使用すると故障の原因となります。 

6、12、 
13 

他の暖房器具と併用で 
さまずか？ 

あんかなど他の暖房器具と併用しないでください。 

7 

どの洗濯機でも洗える 
のでずか？ 

ドラム式洗濯機では洗わないでください。 

日、12 

電磁波は大丈夫 
でずか？ 

WHO のガイドライン（世界な健機構）の環境保 
健基準で、已 mT (已 0G 〔ガウス〕已000 a/T 
〔マイク□テスラ〕）じ(下では安全であると認め 
られています。 （2008 年已月現在） 

当社では国際規格 riEC 日223引電気機器の電 
磁界の測定方法に準じて測定しており、 WHO の 
ガイドラインの1/已〇01；■(下に抑制していますの 
で、安むしてお使いいただけます。 

— 


お 

手 

入 

れ 
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故障かな？ 


修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください 

これらの処置をしても直日ない場合や、この表];!外の症状は、お買い上げの販売 
店にご相談ください。 


ベるところ.原因.対策 


参照ぺージ 


電源ランプが 
点なしない 

暖か<な5ない 

• 電源プラグは確実に差し込まれていますか？ 

10 

• コネクターは確実に差し込まれていますか？ 

今コネクターの突起（己部）とコネクター受けの 
くぼみ（凹部）を合わせ、根元まで確実に差し 
込んで < ださい。 

9 

温度が高い 

• ダニ目盛りで使っていませんか？ 

今ダニ目盛りでは低温やけどのおそれびあります 
ので、目盛りを下げてお使いください。 

3 


電源コード-電源プラグは、ときどき点検してください。 


電源コードの被ふくび傷んでいる 


使用中、電源プラグや電源コー 
ドの一部が熱い 


使用中、電源コードを曲げたり 
伸ばしたりずると、暖かくなっ 
たり、める<なったりずる 


原因-対策 


t 電源コードまたは電源プラグび傷んで 
います。 

そのままの状態で使い続けると、感電や 
乂災の原因になります。 

"►直ちに電源プラグを巧いて、販売店 
に修理を依頼してください。 


〈定期点検が必要です〉 

長期間 （5 年程度）経過したものは、ご使用上ち障びなくてもま全のため、シーズン前に 
販売店に点検を依頼されることをお願いしまず。 

商品が傷んでいると、通電しなかったり、異常発熱をずる可能性びありまず。 
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保証と アフターサービス ( よくお読みください^ 


• 17〜18ぺージの表に従ってごお認のあと、直らないときは、まず電源プラクを抜いて、 
お買い上げの販売店へご連絡<ださい。 

参保話期間中は 

保証書の規定に化ってお買い上げの販売店び修理をさせていたださますので、恐れ入 
りまずび、製品に保証書を添えてご持参ください。 

参保話期間を過ざているときは 

修理すれば使用でさる製品については、ご要望により修理させていただをます。 

下記修理料金の仕を且みをご参照のラえ、ご相談ください。 

♦修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-出張料などで構成されていまず。 

は、診断-故障個所の修理および部品交換-調整-修理完了時の点検などの 
作業にかかる費用です。 

部ロロロげ は、修理に使用した部品および巧助な料代でず。 

出張料1は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術をを派遣する場合の費用です。 


ご連結いただきたい内容 

品名 

電気かけ毛巧 

品番 

DB - K 25 M 

お買い上げ曰 

年月日 

故障の状況 

できるだけ具体的に 
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技術料 


修理-お取り扱い-お手入れ 

などのご相談は… 

まず、お買い上げの販売店へ 

お申し付けください 


転居や贈答品などでお困りの場合は… 

参修理は、サービス会社-販売会社の 
「修理ご相談窓口」へ！ 

参使いかた-お買い物などのお問い合わせは、 
「お客様ご相談センター」へ！ 


修理を依頼されるとき 


■保註書（裏表紙をご覧ください） 

お買い上げ日-販売店名などの記入を 
おず確かめ、お買い上げの販売店から 
お受け取りください。よくお読みのあ 
と、保管してください。 

巧証期間：お買い上げ曰か5本体1年間 


■補修用性能部品の保有期間 

当社は、この電気しき毛布の補修用性 
能部品を、製造打ち切り後已年保有し 
ています。 

ミ主）巧修用性能部品とは、その製品の 
機能を維持するために必要な部品です。 


お手入れ 保証 















































保証と アフターサービス ( よくお読みください^ 


r よくあるご質問」「><ールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 

_ h け p://pan 日 son に .J 口 / suppo け / _ 


修理に関するご相談 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


ナビダイヤル(全国共通番号） 

田0570 -087-087 

• 呼出音の前に NTT より通話料金の目安を 
お知らせします。 

•携帯電話 - PHS ■ IP / 光電話等、ナビダ 
イヤルびご利巧でさない場合は、最寄り 
の修里。匪策窓□に直接おかけください。 
•最寄りの修理ご相談窓□は、下記をご覧 
<ださい。 


使いかた*お買い物などのご相談 


パナソニックお客様ご相談センター 
36 已曰/受付 9 時〜 20 時 

電話 ミ ィャル 函 0120 -878-365 

■携帯電話. PHS でのご利用は… 06-6907-1187 

FAX おャル 函 0120 -878-236 


Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 
Open:9:00 -17:30 

(closed on Saturdays /Sundays/ national holidays) 


ご相談窓□における個人情報のお取り扱い 

ノてナソニック株式尝社およびその関係尝社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応 
や修理、その確認などのために利用し、その記録を鶏すことびあります。また、折り返し電話させ 
ていただくとさのため、ナンパ'—•ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理 
し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場合を除き、第 Z 者に提供しません。お問い合 
わせは、ご相談された窓□にご連絡ください。 


※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 


パナソニック 修理 ご 相談窓 □ 


地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させていただく場合びございます。 


化ミ毎道 

地区 

ネし幌 化幌市厚別区厚別南 

2 T 目 17-7 

巧の 11 旧 94-1 251 

化川 巧…市 2 条通 1 目 T 目 

1166 

0(0166)22-3011 

帯広 帯広巿西 20 条北 
吕 T 目 23-3 

巧の 155)33 ぶ 477 

函館 函館市西お梗 

日 89 番地 24] (函館 
流通卸センター内） 

巧 （0138)48-6631 


ま北地区 

青森 青森市大字お田 

宮城 仙台市宮城野区扇町 

字豊田 364 

7-4-18 

巧 （017)775-0326 

巧 （022)387-1 117 

秋田 が田市が胆 J II 

山お 山お市平清水 1 T 目 

字か谷地 3-1 

]-7 已 

巧 （01 8 旧 68-7008 

巧 （023)641-8100 

岩手 盛岡 市 厨 jN 日 T 目 

福島 郡山市亀田 1 T 目 

1-43 

已 1-1 己 

巧 (019)645-6130 

巧 (024)991 -9308 
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パナソニック修理 



首都 


巧木 宇都宫市上戸祭 
打目 3-1 9 
巧 (028)689-2555 
群馬 前橋市箱田町 325-1 

巧 (027)254-2075 

茨城 つくば市筑穂 3 T 目 

15-3 

巧 (029)864-8756 

埼玉 欄 I 怖赤堀 2 T 目 4-2 

巧 (048)728-8960 

千葉千葉市中央区末広 
5了 Bq-5 

巧 (043)208-6034 


東京 東京都世田谷区宮坂 
2 T 目2日-17 
巧 (03)5477-9780 

山梨 甲府市ま ITS 

4-13 

巧 (055)222-5822 

巧就 II 横お市港南区曰野 
已 T 目 3-1 日 

巧 （045 旧 47-9720 

新漏 新漏市東区東日月 
1 T 目 8-14 

巧 (025)286-01 80 


石川 金ミ尺市横川 3 T 目2日 

巧 (076)280-6608 

富山 實山巿根塚町 1 T 目 

1-4 

巧 (076)424-2549 
福井 福井巿問屋町 2 T 目 14 
巧 （0776)21-0622 
長野 お本市寿北 7 下目 3-1 ] 

巧 (0263)86-9209 

静岡 静岡市藥区千代田 
7 T 目 7-5 

巧 (054)287-9000 


愛知 名古屋市瑞穂区 
塩入町 8- 10 

S (052)819-0225 

岐阜 岐阜市中請 4 T 目 42 

巧 (058)278-6720 

局 山 局山市巧岡町 3 T 目 

82 

巧 (0577)33-0613 
兰重津市久居野村町 
字山神 42] 

巧 (059)254-5520 


滋賀 栗東市霊仙寺 1 T 目 
1-48 

巧 （077) 日 82-5021 

京都 京都市伏見区巧田 
中川原町 7 1-4 

S (075)646-2123 

大阪 大阪市城東区関目 

巧 (06)6359-6225 


奈良 大和郡山市筒井町 
800 番地 

巧 (0743)59-2770 
和歌山 和歌山市中島 4 目目-] 
巧 (073)475-2984 

兵庫 神戸市須磨区弥栄台 
打目 13-4 

巧 (078)796-3140 



鳥取 鳥取市ま長 29 已 -1 

浜田 浜田市下府町 327-93 

巧 (0857)26-9695 

巧 (0855)22-6629 

米子 米子巿米原 4 T 目 

岡山 岡山巿田中 138-110 

2-33 

巧 （086)242-62136 

巧 （0859)34-2129 

広島 広島市西区南観音 

松江 お江市平成町 

]T 目 13 -己 

182 番地 14 

巧 (082)295-5011 

巧 （0852)23-1128 

山 □ 山□巿ル郡下郷 

出雲 出雲巿お橋町 41 巳 

220-1 

巧 （0853)21-3133 

巧 (083)973-2720 


香り I 高松市勒使町1已 2-2 

巧 (087 旧 68-6388 
徳島 徳島市沖お 2 T 目 36 

巧 (088)624-0253 


高知 高知市仲田町 2- 16 

巧 （088 旧 34-31 42 

愛媛 愛媛県伊予郡お部町 
八倉 7 己-] 

巧 (089)905-7544 


福岡 春曰市春曰公園 
打目 48 

巧 （092)593-90:36 
化賀 佐賀市鍋島町大宇 
八戸字上深町 3044 
巧 （0952)26-9151 
長崎 長崎市東町 1 日 19-1 
巧 （095)830-1658 

大分 大分市颖原 4 了目 

8-35 

巧 （097)556-381 5 


宮崎 宮崎市本郷北方 
字草葉 2099 -2 
巧 （0985)63-1213 
熊本 熊本市健軍本町 1 吕 -3 
巧 (096)367-6067 
天草 天草市港町 18- "M 
0(0969)22-3125 

鹿巧島 鹿お島市与次郎 
] T 目 5-33 
巧 (099)250-5657 
大島 奄美市名顯朝仁お]]-3 

S (0997)53-5101 



沖縄 浦添市城間 4 了目 23-1 ] 巧 (098)877-1207 


1 


所在地、電話番号が変更になることがありますので、 

あ日かじめご了承ください。 0608 
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仕様 


品番 

DB - K 2 已 M 

定格 

交流 1 日日 V ] 日已 W 

生地 

ポリエステル巨0%アクリル40 %巧菌防臭加工 

コードの長さ （ m ) 

電源側'''1.91 本体側''' 0.97 

標準寸法（縦 cm X 横 cm ) 

188 X 137 

標準質量（吕） 

本体...] 070 コント□—ラ-290 

をを装置 

抵抗付さ温度ヒューズ 

を2 

標準表面溫度 

50 Hz 似 

「強」…已日 「3」… 4] 

60 Hz ( t ) 

「強」…己3 「3」…3目 

11!間あたりの 
標準ミ饋電力量 

50 Hz ( Wh ) 

「強」…73 「3」…48 

60 Hz ( Wh ) 

「強」…7日 「3」…4巳 

試験機関…（財）日本紀績検査協会 ※八静菌活性値 = logB - lo 吕 C 

試験ち法 … JIS L 1 902定量試験（菌液吸収法） B : 無加工布(標準綿布) 

巧菌防臭ち法…巧菌成分（キトサン）をァク U ルに練り込み の] 8時間培養後の 


巧を 

試料処理 

評価基準 

静菌活性値 

試験片 

洗雇0回 

2ぶし^上 

4.1 

洗濯已回※己 

2.2 ii (上 

3.6 


《2」侶 C 921 0に基づしに標準品を測定した値です。 
《3日本電機工業会の測定ち法に基づいて標準品を 
測定した値です。 


用巧数値の平均値 
じ試料片(抗菌加工巧） 
の18時間培養後の 
3検体の生菌数の常 
用巧数値の平均値 
《 B 洗雇ち法は JISL 0217 
103号の試験ち法による。 


愛情点検 

長年ご使用の電気かけ毛布の点検を 

口 

こんな症状はありませんか 

► 

ご使用中止 

•異常な音やこげ臭いにおいびする。 

• 電源コードを動かすと通電したり、 
しなかったりする。 

• 電源プラグや電源コードび異萬に熱い。 

• 本体や操作部び異常に熱い。 

•ヒーター線び重なったり、よじれびでをた。 
• その他の異常や故障びある。 

故障や事故防止のた 
め、温度調節ダイヤル 
を「切」にし、コンセン 
卜か5電源プラグを抜 
いて、必ず販売店に点 
検をご相談ください。 


便利メモ 

お庶の械記入 
されると概にず 

お買い上げ日 

年月日 

品番 

DB - K 25 M 

販売店名 

巧 （ ) - 


/ \°ナソニック株式会社トワレ•ヒーティングビジネスユニット 


〒己39-]] 88奈良県大和郡山市筒井巧8□□番地 


© Panasonic Corporation 2008 
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